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her, der ihre Herstellung lehrte. So 1st eine Membran von gerbsaurem Leim durchlassig fur Salmiak, dagegen ganz undurchlassig fiir Ferro-cyankaliuni, ferner eine Membran von Ferrocyankupfer undurchlassig fiir Salpeter, Chlorbaryum, ebenso fiir Rohrzucker, Gummiarabicum, schwefelsaures Kali, schwefelsaures Ammoniak und salpetersauren Baryt, welche letzteren hingegen durch eine Membran von gerbsaurem Leim hindurchgehen. Hergestellt werden solche Membranen, indem man zwei Fliissigkeiten, welche solche Membranen zu bilden iiberixaupt geeignet sind, iiber einander schichtet; an der Grenzflache beider ent-steht die Membran; so, wenn man in der Kalte nicbt gerinnenden Leim mit Salmiak in gewissen Verhaltnissen im Wasser lost und iiber eine gerbsaure Losung bringt. Es entstebt dann die oben zuerst genannte Niederschlagsmembran von gerbsaurem Leim.
Traube fand schon, dass die Membran zwiscben den beiden Lo-sungen der sie bildenden Stoffe in ihrem Innern Drucke nach aussen oder innen erfuhr.
Diese Drucke der Losungen, die osmotiscben Drucke, sind nun hauptsachlich Gegenstand der Untersuchungen geworden und haben zu den wichtigsten theoretischen Folgerungen gefiihrt. Die fundamental Arbeit riihrt von Pfeffer1) her, wegen der Ausfiihrung der Versuche ist auf die Lehrbucher zu verweisen. Die Niederschlags-membran bestand aus Ferrocyankupfer und war dem Innern einer Thonzelle angelagert, in welche die betreffenden Losungen gethan wurden, die Thonzelle stand mit einem Manometer in Verbindung. War die Zelle mit einer Losung von Ferrocyankalium, welche einen Zusatz von ll/% Proc. Salmiak erhalten hatte, gefullt und wurde sie in ein Gefass mit Kupfervitriollosung gethan (bebufs Herstellung der Membran), so zeigte sich im Innern der Zelle ein Ueberdruck von drei Atmospharen, indem die Kupfervitriollosung von aussen in die Thonzelle drangte. Aehnliche Drucke in der Zelle traten auf, wenn diese mit Rohrzuckerlosung, Gummi, Salmiak, schwefelsaurem Kali — Alles Stoffe, welche durch die Ferrocyankupfermembran nicht hindurchgehen — gefullt und in ein Gefass mit Wasser gestellt war. Die Diffusion ging einseitig vor sich, indem das Wasser durcb die Zelle und die Membran in die Losung drang. Die Diffusion des Wassers geschah so lange, bis der Druck in der Zelle eine bestimmte Hohe erreicht hatte, zum osmotischen Druck angewachsen war. Dieser Druck hangt, abgesehen von der Beschaffenheit der diffun-direnden Fliissigkeit, von der Natur der gelosten Substanz ab und von der Concentration der Losung. Fiir gleich concentrirte Losungen (Iproc.), von Gummi, Dextrin, Rohrzucker, Salpeter, Kaliumsulfat, fand sich dieser Druck p = 7,2, 16,6, 178, 193cm Quecksilber. Mit der
A) Osmotische Untersuchungen, Leipzig 1877.diuin d«r Oninom1!
